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Beleid lozen van afgekoppeld regenwater op oppervlaktewater Waterschap 
Roer en Overmaas 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft op 1 juli 2014 nieuw beleid vastgesteld 
voor het lozen van afgekoppeld regenwater op oppervlaktewater. 

Strekking 

Ter bescherming van de meest kwetsbare (bron)beken is beleid ontwikkeld voor het verantwoord lozen 
van afgekoppeld regenwater. Dit beleid is vastgelegd in de beleidsnota 'Lozen van afgekoppeld regen¬ 
water op oppervlaktewater'. 

De nota beschrijft de voorkeur van het waterschap ten aanzien van omgaan met regenwater en bevat 
richtlijnen voor aanleg, onderhoud en beheer van regenwatervoorzieningen. Tevens beschrijft de nota 
de werkwijze van het waterschap om duurzame oplossingen te bereiken. Vooroverleg met de initiatief¬ 
nemer staat daarbij centraal. 

De wettelijke grondslag voor de beleidsnota is de Waterwet, het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing 
afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Binnen deze algemene regels heeft 
de waterbeheerder, als bevoegd gezag, de mogelijkheid om nadere eisen of maatwerkvoorschriften te 
stellen. Dit moet onderbouwd worden vanuit de na te streven waterkwaliteitsdoelstellingen. Het beleid 
biedt de handvatten voor het toepassen van deze maatwerkvoorschriften en geeft daarmee invulling 
aan de wettelijke verantwoordelijkheid van het waterschap om het watersysteem te beschermen. 

Procedure 

Het concept beleid heeft van 14 februari 2012 t/m 26 maart 2012 ter visie gelegen. De ingediende 
zienswijzen en de wijze waarop het beleid is aangepast, zijn met belanghebbenden besproken. Op het 
op 1 juli 2014 vastgestelde beleid is geen bezwaar en beroep meer mogelijk. 

Tegelijk met de vaststelling is een herziening van de Keur van Waterschap Roeren Overmaas vastgesteld. 
Hierin is het verboden water aan te voeren naar oppervlaktewater. Met algemene regels is aangegeven 
voor welke lozingen geen vergunning nodig is. Op een kaart is aangegeven welke watergangen niet 
onder deze algemene regels vallen en waar lozen zonder vergunning verboden blijft. Dit betreffen de 
meest kwetsbare bronbeken. 
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